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studia Monocotyledonearum Japonìcarum (1) 

auetore 

Fumio Maeeawa. 

Hujii*^ •■ c»-) 

1) Lilium chrysanthum Nakai et F. Maeeawa sp. nov. 

Hffic species Lilio tenuifoUo afdnìs, sed exquo flore flavo nunquam eoccineo, 
antheris intense rubescenti-purpureis non coceineis bene distinguenda. 

Gaulis ereetus 40 cm. altns, 3.5 mm. in diametro griseo-viridis glaberrimns, 
infra medium eximie foliosus. Folia linearia erecto-patentia 4-8 em. longa 
2 mm. lata sursum attenuata margine obtuso-microdentata, dorso costà cra¬ 
ssa elevata griseo-viridia glaberrima. 

Racemus terminalis oligantbus, floribus cernuis flavis fcetidis ea. 5cm. 
in diametro ; pedunculus ca. 5 cm. longus basi vel supra basin bracteà foli- 
aceà obtectus apice purpureo-suffusus. Tepalabomomorpba horizontali-paten- 
tia valde recurvataque late lanceolata 3.5 cm. longa 1.3-1.5 cm. lata apice 
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obtusa atque papillosa, 
extus ‘‘ Light Cadmium " 

(Eidgway’s Color Stan¬ 
dard) intus “ Cadmium 
Yellow” nitida basi viri- 
deseentia eum lamellis ca. 
lem. longis duabus paralle- 
lis costato-ornata. 

Stamina pistillo subse- 
quilonga erecto-patentia, 
filamentis 1.5-2 cm. longis 
viridescentibus glaberri- 
mis, antheris lineari-ob- 
longis ca. lem. longis basi 
hastatis intense rubes- 
eenti-purpureis, eonnee- 
tviis viridulis. 

Ovarium 10 mm. longum lineari-hexagonale ; stylus clavatus glaber ; stigma 
deltoideo-capitatum 3-4,5 mm. in diametro subtrilobum fulvo-rubescens Ipa- 
pillosum. 

Kom. Jap. Kogane-Yuri (nom.noY.) 

Hab. Korea : prov. Kanhoku (R. Saito leetum et floret in Maio 1931 in 
Horto Botanico Koisbikawense-Typus in Herb. Imp. Univ. Tokyo.) 

2 ) Hosta venusta F. Maerawa sp. nov. 

Rhizoma oblique repens ea.3mm. latum. Scapus eum racemo 20cm. altus 
folia duplo superans gracilis angulatus supra medium raeemosus. Folia fas- 
cieulata 8-10 cm. alta erecto-patentia, petiolo gracile anguste alato-eanali- 
eulato 3.5-6.5 cm. longo, lamina 3.2-4 cm. longà 1.7-2.2 cm. lata ovata vel 
ovato-ellipticà mucronata basi rotundatà atque subito contracto-deeurrente 
supra plana opaca vel metallico-lucidusculà, margine plus minus undulatà ex- 
siccatione membranacea nervis utrinque 3-4, venis tenuissimis. Racemus ere- 
ctus 4-8-florus secundus ; flores patent in mense Junio vel Julio. Bracteee 3- 
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4.5 mm. longee pedicello breviores ovatee vel elliptico-ovatge leviter concavse 
primo herbaee^. sub antbesi jam seariosje. Pedicelli borizontales 6-8 mm. 
long’i. Coroll» albo-lilacinse (Ligbt Hortense Violet) campanulato-infundi- 
bulares supra medium subito dilatatse 26-32 mm. long® 18-24 mm. lat^e, parte 
tubi angusta 10-12 mm. longà, inflatà 8-10 mm. longà, lobis erecto-patentibus 


Fig. 2. Flowers of Sosta venusta ( x 2/3) Fig. 3. Sosta venusta ( x 1/3) 
exterioribus lanceolatis 10 mm.longis 4.5-4.8 mm. latis, interioribus 6-7mm. 
latis. Stamina corollam paulum superantia 3.3-3.5 cm. longa, antberà 2.7 mm. 
longà oblongà einereo-purpurascente. Stylus staminibus longior, ovario ca. 
3 mm. lo Ugo oblongo. 

Nom. Jap. Otome-Gibdshi (nom.noY.) 

Hab. Hondo : Tokyo cult. (T. Tbrasaki, Jul. 1934), forsan in montibus 
Nikkoensibus spontanea et exquibus aliata. 

Tbis is very distinct speeies by its small graceful leaves, slender petioles, 
and augniate scaps. 
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* Lilium tenuifolium Fischer, Marino in Journal de la Société D’Horticulture 
du Japon No. 70 : 4 cura tab. (1896). 
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Notes Oli Japanese Species of thè genus 
Fimbristylis (I) 

By 

Takasi Tutama 

#01 (^—) 

1) Fimbristylis campylophylla Tutama sp. nov. 

Eadix tenuiter fibrosa fusea vel pallido-fusea. Culmi laterales eeespitosa 
erecti vel subpatentes quinquangulares glabri 8-26 em. longi 1.0-1.2mm. crassi 
in sieco levitar striati basi vaginati, vaginis cylindricis 2.5-3.5 cm. longis 2,0- 
2.5 mm. erassis merabranaceis glabris apice subacutis truncatis ore obliquis 
glabris. Folia suberecta vel erecto-patentia sursum arcuato-defiexa 13-45 cm. 
longa 2.0-3.5mm, lata culmossuperantia vel leviterbreviora plana foliacea vel 
subcoriacea sujDra nitiduscula subtus pallidiora margine scabra sursum scaber- 
rima apice gradatim angustata obtusa basi dilatata membranacea albido-fus- 
cescentia circ. 2.5 mm. lata, centralia basi vaginata. Umbella terminalis decom¬ 
posita 4-7 radiata 7-32-spiculata, radiis glabris 0.5-3.0 cm. longis patentibus 
compressis, umbellulis 2-4 spiculatis, radiolis 0.5-0.9 cm. longis gracilibus, in¬ 
volucro 5-phyllo, pbyllis erectis setaceis lanceolatis vel ovato-laneeolatis 0.7-1.8 
cm. longis 1.0-1.5 mm, latis apice aristato-attenuatis scabris basi dilatatis 
pallidioribus viridi-sub-5-striatis, bracteolis 3-5 mm. longis lineari-aristatis. 
Spicula non glomerata centralis sessilis ovoidea vel ovato-ellipsoidea rarius 
globulosa 3.5-6.5 mm. longa 2.7-3.0 mm. lata apice obtusa, opaca fusco-nigres- 
cens vel atro-fusca dense squamigera. Squama adpressa membranacea vel 
membranaceo-seariosa dorso convexa oblongo-elliptica vel ovato-oblonga 1.6- 
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